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fiir diese G' + j [p + K + y (p — K)] || fiir alle Temperaturen gleichen Werthes sein muss. Es ist aber
/-v/            7f                      Jki            —                jft
G = Gv — ym -j = C» — y --i
e/                               t/
^            woselbst li die   Gasconstante   und   Gv die  Molekularwarnie  bei  con-
stantem Volumen im Gaszustande ist,   — betragt (Bd. 1, S. 127) gegen
J
1,964, somit wird
G' = 0, — 1,964 y.
Die Grosse Gv bat fur die untersuchten verschiedenen   gasformigen Elemente zurn Theil stark abweichende Werthe; es ist
fiir       ....        02        N2        H2        C12        J2
Gv =       ...      4,95     4,86      4,85      6,20     6,52
die Halogene fallen also wie bei der Grosse Gp heraus, wahrend fiir SauerstofF, Stickstoff und Wasserstoff die Zahlen sich ziemlich nahe koinmen. Jedenfalls kann man hiernach nicht annehmen, dass Gv fiir alle Elemente im gasformigen Zustande gleichen Werth haben wird.
Demnach hatte die Grosse — \p 4- Ji + y (p — K) -r-s-   den Mangel
/ L                                      <3#J
an Gleichbeit zu ersetzen, und es hangt alles von ^-^ ab.     Hiernach
ware die Ausdehnung des Molekularvolurnens verschieden ftir die verschiedenen festen Elemente (abweichend von dem Verhalten bei den Gasen) und in dem Maasse verschieden, wie ihre molekularen speci-fischen Warmen bei constantem Volumen im Gaszustande.
Das Gesetz von Dulong und Petit ist von F.E.Neumann *) auf zusamniengesetzte feste Korper aimlicher chemischer Constitution aus-gedehnt worden. So haben z. B. Quecksilberoxyd und Bleioxyd, deren Molekulargewichte 216 bezw. 223 betragen, also fast gleich sind, auch fast gleiche specifische Warme 0,0518 und 0,0512; ferner ist das Molekulargewicht des Zinkoxyds fast genau doppelt so gross wie das-jenige des Magnesiumoxyds und dem entsprechend die specifische jr*              Wiirrne nur etwa halb so gross wie die des letztgenannten Oxyds.
Indessen finden sich doch auch starkere Abweichungen; fiir Kupferoxyd ist Gp = 11,3, fiir Magnesiumoxyd dagegen nur 9,8, Manganoxydul hat ein kleineres Molekulargewicht wie Nickeloxydul und gleichwohl eine kleinere specifische Warme wie dieses.
i                         Die Grosse Gp, welche bei den Elementen gegen 6 betrug,  gebt
i                 bei den Verbindungen von 11 bis 38.    Fiir Oxyde RO betragt sie lla
. Ann,, Bd. 13, S. 32.weige far verschiedene Substanzen. Die Bedingung hilf't also nicht viel. Es hat auch keine grosse Bedeutung, sie weiter zu verfolgen.
